b. Dyrektor Szkoły rolniczej w Gzernichowie, 
Legionista z roku 1848/9, Członek Rady powiatowej Krakowskiej, 
Dzierżawca Morawicy etc. 


przeżywszy lat 70, po dolegliwych cierpieniach, opatrzony SS. Sakramentami, 
zasnął w Panu w dniu 19 Grudnia 1892 r. 


DD 


Pogrzeb odbędzie się w Morawicy, po odprawionem Nabożeństwie żałobnem w Kościele 
parafialnym, we Środę dnia 21 Grudnia b. r. o godzinie Il przed południem, 


na który nieutulona w żalu małżonka, Krewnych, Przyjaciół i Znajomych zaprasza. 


